
SYMEO 


PART # SPECIFICATION 


T 


El 

l 

W fcujb 

E2 

l 

#47 bulb 

01 

3 

100 ztjtiF r J titled . 

02 

i-fc 

■J 

Main tuning c ond . 

C3 

£ 

100 nunf d oond. 

■34 

4 

.05 Jofd cond < 

c5 

-i 

,001 mfd cond. 

c6 

& 

.25 mfd ccrnd. 

01 

7 

.5 mid trend. 

c8 


.05 raid cond- 

cs,cic 

8 

D 'u ^ 'J Id mrd -cord* 

Cll 

9 

,01 mfd £&r:£ B 

CIS 

9 

. r 01 mfd ciOntl. 

ti 

54 

Miclffl cbd+ r :e 

1.2,^ 

55 

Line filler 

LftBC 

56 

Lew frequency sc lie 

LDE 

57 

Middle frequency ccilfl 

LFC 

5& 

High frequency coils 

FI 

59 

KlOO chm S 50 K dual pot. 

PT1 

60 

Pnw^r tr-JELnesforcJic^ 

Hi 

6! 

2£K ohm l/£ watt 

K£ 

' “I 

1 1- 

510 ohB 1/S watt 

113 

63 

1 meg 1/2 wstt 

Fl4 

6l 

2SK ohm 1/2 wstt 


64 

68K nhm 1/2 watt 

r6 

65 

10K ohm l/2 watt 

R7 

66 

1000 ohJB 1/2 watt 

R0 

67 

100 ohm 1/2 watt 

R9 

66 

1000 ohm 1/2 watt 

RIO 

67 

100 ohm 1/2 w£tt 

Rll 

66 

1000 ohm 1/P, wett 

R 12 

67 

100 ohr. 1/2 w&tt 

R.13 

68 

6fc ohms* 10 watt 

Kl*i 

69 

let ohms, 1 watt 

SI 

70 

2P-6Poh + switch 

SZ 

71 

2P-3J 5 os . switch 

53 

72 

lF-4Pc.fi. Hwltch 


73 

SFST switch 

VI 

IS 

6c4 Cube 

V2 

77 

631,7 tube 

V3 

78 

VR150 tube 

v4 

79 

6X5 tube 















